सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये विभागीय 
संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक व अमरावती येथील 
वैद्यकीय उपकरणे व साहित्य सामुग्री खरेदी 
करण्यासाठी GANT २२१० के ०८८ अंतर्गत ३१- 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्त) या उदिष्टांखाली 
रु.१३२,६३,९७,५६१/- इतक्या रकमेस सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रामा -१२२३/प्र.क्र. १४९ /आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 


दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१४९/आरोग्य-८, दि. ०४.०७. 2023 
३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा राज्यस्तर (रुग्णालये), मुंबई यांचे पत्र जा.क्र. /आसेआ/कक्ष -३/टे-३/ 


वि.सं.से.रू./ यंत्रसामुग्री/प्रमा/ १५६६५/२०२४ दि.२०.०८.२०२४ 


प्रस्तावना:- 

वाचा मधील अ.क्र.२ येथील दि.०४.०७.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षामध्ये विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक व अमरावती येथील वैद्यकीय उपकरणे व साहित्य सामुग्री 
खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष ४२१० ११२८ खाली ५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उददीष्टांतर्गत 
रु. १३२,६३,९७,५६१/- इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. 


2: तसेच वाचा मधील अ.क्र.१ येथील दि.०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये सदर प्रशासकीय 
मान्यतेची मुदत ०१ वर्ष कालावधीसाठी असल्याने सदर प्रशासकीय मान्यतेची मुदत दि.०३.०७.२०२३ रोजी 
संपुष्टात आलेली आहे. त्यामुळे वाचा मधील अ.क्र.३ येथील दि.२०.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये) राज्यस्तर, मुंबई यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, सन २०२४-२५ 
या आर्थिक वर्षामध्ये विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक व अमरावती येथील वैद्यकीय उपकरणे व 
साहित्य सामुग्री खरेदी करण्यासाठी ळेखाशीर्ष २२१० के ०८८ अंतर्गत ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर ) 
या उद्दिष्टांखाली रु.१३२,६३,९७,५६१/- इतक्या रकमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
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शासन निर्णय :- 

३. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक व अमरावती 
येथील वैद्यकीय उपकरणे व साहित्य सामुग्री खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष २२१० के ०८८ “३१- 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर )” या उदीष्टांतर्गत रु. १३२,६३,९७,५६१/- (अक्षरी रु.एकशऱे बत्तीस कोटी, 
त्रेसष्ठ लक्ष सत्याण्णव हजार पाचशे एकसष्ठ मात्र )इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२४- 
२५ या आर्थिक वर्षामध्ये लेखाशिर्ष २२१० के ०८८ “३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर )” या उदीष्टांतर्गत 
उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात येणार आहे. 

४. वर नमुद बाबींच्या अनुषंगाने अनुदानाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


विवरण पत्र -अ 
अनुदानाचा तपशील 
(रक्‍कम रुपयांत) 
अ. | लेखाशिर्ष कार्यक्रम यापुर्वी देण्यात | सुधारित प्रशासकीय 
क्र आलेली मान्यतेची रक्‍कम 
प्र.मा(शा.नि) 
१ | २२१०के ०८८ विभागीय संदर्भ सेवा प्रशामा- 
(३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) | रुग्णालय, नाशिक व १२२३/प्र.क्र.१४९/ व 

अमरावती येथील वैद्यकीय । आरोग्य-८, sae 

उपकरणे व साहित्य सामुग्री । दि.०४.०७.२०२३ 

खरेदी (एकूण- १९१ बाबी) 


५. सदर प्रस्तावानुसार खरेदी करावयाच्या बाबींची (साहित्य सामुग्रीची) यादी सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये 


दर्शविलेली आहे. 


६. उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये विभागीय संदर्भ सेवा 


रुग्णालय, नाशिक व अमरावती येथील वैद्यकीय उपकरणे व साहित्य सामुग्री खरेदी करण्यासाठी 


लेखाशिर्ष ४२१० ११२८ अंतर्गत “५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री” व लेखाशीर्ष २२१० के ०८८ अंतर्गत 


३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर ) या उद्दिष्टांखाली रु.१३२,६३,९७,५६१/- इतक्या रकमेच्या खरेदीस 


खालील अटींच्या अधीन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


१) सदरहू साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश़ गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
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समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश 
(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार केलेले 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 

३) सदर खरेदी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांनी शासन 
निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग-४, दिनांक १ 
डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित कार्यपध्दतीनुसार 
खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात आल्याची खात्री करण्यात यावी. 

६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(9) सदर खरेदीसाठी रक्‍कम रु. 932, 43,90, 48 9/- (अक्षरी ( S. WHat बत्तीस कोटी, त्रेसष्ठ लक्ष 
सत्याण्णव हजार पाचशे एकसष्ठ मात्र )इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षामध्ये लेखाशिर्ष २२१० के ०८८ अंतर्गत३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर ) या उद्दिष्टांखाली 
उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 

(८) सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, 
या बाबींच्या खरेदीची द्विरुक्‍्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

(१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळल वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी 
११) सदर खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण यांच्यामार्फत करण्यात यावी. 
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६. उपरोक्त परिच्छेद क्र.५ मधील अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व 
खरेदी नियमानुसार व आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आयुक्‍त 
,आरोग्य सेवा आयुक्‍्तालय,मुंबई व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी 
प्राधिकरण, मुंबई तसेच सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये) राज्यस्तर, मुंबई यांची राहील. 
७. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारामध्ये सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१२१६४८०३८११७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM 
DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9869ec61c857e78e82b7a1 9b04c6d 
22f8ef1 b8dbc9b19d45ef776d80ef148059, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=406CB152E109154A7466C005 


M KADAM : 
(विकास. तु.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व कीटकजन्य आजार) पुणे १ 
) 

) 
) 
) 


सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी Ha) ARPA सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
१०)अधिदान व Sarat Hag 

११)निवासी Sear परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 
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(शासन निर्णय क्र.प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४९/आरोग्य-८, दि. १२.०९.२०२४ चे सहपत्र) 


विवरणपत्र 
& f : Appro. Unit RRH, RRH, Total गृ द 
r. Name of Machinary & ara या Nashik Unit Total Price 
1 | 3 Tesla MRI Machine with Turn key work 150000000 1 ७ 1 150000000 
Imported Central Oxygen Suction Nitrous 
: and Air System with Liquid Oxygen Plant ह ही a ; ह 100000000 
Bedside Locker 2655 30 30 79650 
4 | Wheel Chair 7329 10 10 73290 
5 | Instrument Trolly 8380 15 15 125700 
Advance Dual Energy Digital Linear 
a Accelerator With Turn Key work penn? : } a 316000000 
CT Scanner & Virtual Simulation 
7 75000000 1 1 2 150000000 
System 
High Dose Rate remote after loading 
5 Brachytherapy unit with cobalt ue ' = र 45000000 
oo Medical Physiscs Dosimetry & Mould room 20000000 1 1 2 40000000 
Equipment 
10 External RT T: reatment Planning 10000000 1 शा ] 10000000 
system+Networking 
11 | Tumor Marker 400000 1 1 400000 
12 | Tomotherapy machine 2500000 1 1 2500000 
13. | Survey Meter (Ion Chamber based) 400000 1 oo | 1 400000 
14 | Secondary standard dosimeter 1000000 1 शा 1 1000000 
15 | Raditional Frequency Analyser 2000000 1 oo | 1 2000000 
16 | Portable Ultra sound Machine 1880000 1 Fo oo | 1 1880000 
17 | Immenohistochemistry Set 4000000 1 Foo | 1 4000000 
18 | Gamma Zone Monitor 500000 1 | 0 1 500000 
19 | Gamma Knife 2000000 1 Foo | 1 2000000 
20 Gamma Camera and Other Nuclear Medicine 5000000 1 oo | 1 5000000 
Eqipments 
21 | Frozen Section 500000 1 1 500000 
22 | Cyberknife 2000000 1 1 2000000 
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23 | Bone Marrow Transplant Unit 1000000 1 0 1 1000000 
24 | Electro Hydrolic OT Table 450000 3 Fo oo | 3 1350000 
25 | Harmonic cautry machine 3200000 1 | 0 | 1 3200000 
Flexible fiber optic Endoscope with Image 
26 | porcesor,3cheap camera and light source,co2 4400000 1 a 1 4400000 
insufflator 
27 Cardiac Modular Multiparamonitor with 4500000 1 5 6 | 27000000 
ETCO2 
28 | Cardiac Monitor for recovery room 450000 2 2 900000 
29 Stemum Saw & Restemostomy Saw 650000 1 1 2 1300000 
Machine 
30 | Biphasis Defibrillator with AED Monitor 450000 3 3 शि 2700000 
31 | Intra Aortic ballon pump 2000000 1 2 3 6000000 
32 | Cardiac Surgery OT Table 1125000 1 1 1125000 
33 Computerised Stress Test Machine (TMT 1500000 1 1 2 3000000 
Machine) 
34 | Cardiac Monitor with AGM parameter 950000 5 5 4750000 
35 | Cardiac Bed 115200 Fo oo | 20 20 2304000 
36 | Anesthesia Workstation 1950000 | 0 2 2 3900000 
37 | Modular Laminar Air Flow 7000000 Foo | 1 1 7000000 
38 | Ventilator 818882 Foo आं 7 7 5732174 
39 | ACT Machine 350000 | 0 1 1 350000 
40 | Portable 100 M A Xray 345520 Foo | 2 2 691040 
Al Multipara Monitor with Central Station 3000000 ७ 2 2 6000000 
(Wireless) 
42 | Cardiac Cathlab with Turnk Key 50000000 oo | 1 1 50000000 
43 | Anesthesia Machine 1140000 Foo | 1 1 1140000 
44 | ECG Machine 136000 | 0 | 6 | | 6 | 816000 
45 | Pulse Oximeter 55000 | oo | 25 25 1375000 
46 | Internal Defibrillator with internal paddles 500000 oo | 1 1 500000 
47 | Temparary Pacemaker 400000 | oo | 2 2 800000 
48 | Neuro Electrosurgery machine 900000 1 oo | 1 900000 
49 | EEG Machine 6,00,000 1 Foo | 1 600000 
50 | Neuro Endoscopy Unit 3500000 1 | 0 | 1 3500000 
51 | Neuro Suction Machine(Liposuction) 450000 1 0 1 450000 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१४९/आरोग्य-८ 


52 | Neuro USG (Intraoperative) 1600000 1 1 1600000 
53 | Neuro Navigation Systems 30000000 1 1 30000000 
54 | CUSA 3500000 1 1 3500000 
Lekshell Stawlaxy frmae with 
55 * 50000000 | 1 शि 1 50000000 
MRI software 
56 | Rdiofrequency Generator 1000000 1 | 0 1 1000000 
ह 
58 | Fully Automatic Biochemistry Analyser 1400000 1 शा 1 1400000 
59 | 5 Part Hematoloy Cell Counter 1600000 1 ७ 1 1600000 
| 60 | 3 Part Hematoly Cell Counter 350000 1 | 0 1 350000 
61 | Automated Centrifuse Machine 150000 1 शा 1 150000 
62 | Binacualar Microscope 48000 3 | 0 3 144000 
63 | Trinacular Microscope 180000 2 | oo | 2 360000 
64 | Electrolyte Analyser 220000 1 Fo oo | 1 220000 
65 | Semi Autoanalyser 250000 1 Foo | 1 250000 
| 66 | Blood collection chair 15000 1 | 0 1 15000 
67 | Advance Tissue processor unit 550000 1 शा 1 550000 
| 68 | Deepfreezer ILR 300000 1 | 0 1 300000 
| Auotmatic Microtome machine 350000 1 शा 1 350000 
70 | Electronic Rotary Microtome 500000 | 0 1 1 500000 
me fo 
71 | Thunder Beat 400 with bipolar resection set 3000000 1 oo | 1 3000000 
72 | Flexible Ureteroscope with accessories 900000 2 ७ 2 1800000 
73 | Laser Resectoscope Set 1000000 1 1 1000000 
74 | Morciloscope 1000000 1 1 1000000 
75 | Morcillator 2500000 1 1 2500000 
76 | Semi Rigid Uretroscope 6 to 7.5 400000 2 2 4 1600000 
77 Disposable Flexble Uretroscope set with its 1200000 1 १ ] 1200000 
complete accessories 
78 | Nephroscope 22 Fr 400000 2 2 800000 
79 | Nephroscope 19 Fr 400000 1 1 400000 
| Pneumatic Lithotripter with compressor and 250000 1 शा ] 250000 
accessories 
81 | C Arm Machine 1500000 1 Foo | 1 1500000 
82 a Cautery Machine (Valley Lab FT 2500000 1 0 1 2500000 
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83 | Shock Pulse 3500000 1 1 2 7000000 
84 | Thulium Laser 60 watt with all accessories 9000000 1 |_| 1 9000000 
85 | Harmonic Scalpel with accessories set 3500000 1 हिता 1 3500000 
Formalline Chembers of various size (Small, 
a Medium, Large- 6 and Extra Large -2) 0 po po A 600000 
87 | Nephroscope 19.5 FR 750000 2 2 3000000 
88 | Nephroscope 22 FR 690000 2 2 2760000 
| 89 | Nephroscope 24 FR 650000 2 2 2600000 
शि Cystoscope with Telescope 30degree degree 360000 4 शा 4 1440000 
4mm 
91 | Telescope 30degree degree 10mm 390000 1 Ea 1 390000 
92 | Nephroscope Peadiatric 550000 1 दिव | 1 550000 
93 | Ureteroscope Peadiatric 550000 1 Foo | 1 550000 
94 | Otis Urethrotome 280000 3 | oo | 3 840000 
95 Monopolar Working Element Thumb 550000 1 शिक ] 550000 
operated Passive 
» Bipolar Working ElementThumb operated 650000 1 po 1 650000 
Passive 
97 | Xenon Light Source with cord 360000 1 1 2 720000 
| 98 | Ureteroscope 8-9.8 650000 1 2 3 1950000 
| 99 | Ureteroscope 6-7.5 650000 2 2 4 2600000 
100 | RO Plant 2000 Itr/hr 800000 1 1 2 1600000 
101 | Autoclave Machine 4 Drum 1100000 1 = कळ 1 1100000 
102 | Dialyzer reprocessing unit 450000 2 शिक | 2 900000 
103 | OT Table for Plastic Surgery 800000 1 = णी. 1 800000 
104 | Laproscope for Pead OT 3000000 1 | 0 | 1 3000000 
105 | Central Oxygen,Nitrous, Air,Suction Systems 55000000 1 po 1 55000000 
Thulmium laser withs with Accessories and 
106 Fiber (Minimum 120W) 18000000 1 = | 1 18000000 
107 | RT Rtractor for transplant 950000 1 ee 1 950000 
Extra Corporeal Shokwave Lithotripsy 
108 Machinw with 5 EMD Disc and Turnk key S200) d po ह 32500000 
109 | Electric Cautery Machine(Vally Lab) 950000 1 4 5 4750000 
110 | Nd YAG Laser Machine 3500000 1 विका 1 3500000 
111 | Shockpulse Machine 4000000 1 0 1 4000000 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१४९/आरोग्य-८ 


112 | Dialysis Chair 150000 7 7 1050000 
113 | Colposcope 200000 1 200000 
114 | HHP Autoclave Jmbo 900000 4 4 3600000 
115 | HHP Autoclave High Speed Cylindrical 300000 3 3 900000 
116 | Fowler Bed With Matterss 19133 40 40 765320 
117 Holmium Laser with endoscopic units with 13000000 1 1 13000000 

accessories (100 Watt) 
118 | TUR Endoscope with video Camera 2800000 1 1 2800000 
119 | Uretheroscope 22 Fr 350000 1 1 350000 
120 | Uretheroscope19 Fr 350000 1 1 350000 
121 | Lithoclast with compressor 200000 2 2 400000 
122 | Lead Apron Hanger 15000 2 2 30000 

Blood Centre Demand RRSH Amravati 

2023-24 

Donner camp chair for Outdoor 
123 4 25000 15 po 15 375000 

camp 

Blood Storage Regrigerator 2-8 degree 
fa celsius(1000 blood bag capacity) 2000 : = ह 2000000 
125 | Plasama Deepfreezer (-40°) 800000 2 = १ 2 1600000 
126 | ID Gel Machine For X Match 120000 2 Foo | 2 240000 
127 | ID Incubator 110000 1 | oo | 1 110000 
128 | Digital Incubator 90000 2 Foo | 2 180000 
129 | Digital PH Meter 15000 काश ee चि 15000 
130 | Di electric Tube sealer 1,20,000 —_— Foo | | 8 | 960000 
131 | Blood bag weighing Scale 20000 12 hs 208 +] 12 240000 
132 | Deepfreezer(-26°) for Ice Pack Making 1000000 1 | | 1 1000000 
133 | VDRL Shaker 50000 1 Foo | 1 50000 
134 | Weighing Machine for Donner Weight 28000 za Ea Ex 224000 
135 | Domestic Refrigarator 36000 2 Re 365: ——] 2 72000 
136 | Donor Coach Automatic bed 230000 10 Foo | 10 2300000 
137 | Slide Storage cabinate 230000 2 "- ही 2 460000 
138 | Elisa Washer 160000 1 | 0 1 160000 
139 | Taco Meter 22000 2 Foo | 2 44000 
140 | Cell Washer 162000 1 FS 30" = | 1 162000 
141 | Elisa Reader 180000 1 i S| 1 180000 
142 | Hygro Meter 25000 1 ॥ oo :| 1 25000 
143 | Platelate Agitaor with inubator 230000 2 1 3 690000 
144 | Bench Top Centrifuse machine 55000 2 0 2 110000 
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145 | Binacular Microscope 72200 2 | oo | 144400 

146 | VDRL Shaker 28000 2 =o 56000 

147 | Plate Shaker 20000 2 | 0 | 40000 

148 | Blood Collection Monitor 180000 10 i> ee. _| 10 1800000 

149 | Poratble Temprature indicator 5000 शिळ व Foo | | 8 40000 

150 | BP appratus Digital 3800 12 a 12 45600 

151 | Stethoscope 3200 12 Foo | 12 38400 

152 | Blood bag Tube stripper 22000 12 शि अग 12 264000 
Gel Systems for groupin 

153 * ao 350000 1 Za 1 350000 
and cross matching 

154 | Pan Digital Blood bank scale 60000 1 Foo | 1 60000 

155 | Hot Air Oven 45000 1 zo 1 45000 
Microcontroller base 

156 270000 1 Ea 1 270000 
cryoprecipited bath 
Automated component 

157 1870000 1 1० | 1 1870000 
extractor 

158 | Sterile Conecting device 3037910 1 | 0 | 1 3037910 
Server Based Blood bank 

159 363077 1 ee | 1 363077 
software 
Fully Automated Apheresis 

160 z E 2884000 1 हवि 1 2884000 
equipment portable one 

161 | Plasma Expressor 48000 1 Foo | 1 48000 
Refrigerated Centrifused 

162 (-2-2 1500000 2 शि 2 3000000 
16cups 

163 | Plasma Thawing Bath 82000 1 | oe 1 82000 

164 | Cell Counter 6 part 700000 1 | oo | 1 700000 

165 | Autoclave Machine 25 liter 40000 1 | oo | 1 40000 

166 | Incubator-15 liter 48000 1 चिड ळा 1 48000 

167 | Lab Centrifuse Tubing systems 45000 1 Fo oo | 1 45000 
Single Pan Digital blood bank 

168 2 ह 48000 | Ea 1 48000 
scale 

169 | RH View box 40000 1 Foo | 1 40000 

170 Blood Bank Refrigerator 300bag capcity (2-8 500000 1 | ] 500000 
degree C) 

71 Digital Temprature Central monitoring 130000 1 शा ] 130000 
systems 

172 Blood Bank Bank Vehicle 11 seater for 4000000 1 oo | 1 4000000 
outdoor camp 

173 | Nat Machine for TTI Test 11000000 1 Foo | 1 11000000 

174 | Water bath for Blood bank 40000 1 Foo -" 1 40000 

175 | Sharp container for Blood bank 5000 1 बिले 1 5000 

176 | Serology rotator for Blood bank 40000 1 | we | 1 40000 
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177 Automated pipettes for Blood bank all sizes 20000 | @ | 2 40000 
each 
178 | Electrical weighing Balance up to 2 kg 200000 शा 3 600000 
179 | Deep Freezer 80 Celsius for Plasma 700000 oo | 2 1400000 
180 | Blood Collection Monitor with shaker 80000 poo 1 80000 
181 | Plasma Expression 90000 2 180000 
182 | Laminar Air Flow 220000 1 220000 
183 | Cell Counter 3 parts 300000 1 300000 
184 | Elisa Processor Fully automated 4 plate 2200000 [ | 1 2200000 
185 | Ice Line Refrigerator 460000 1 460000 
186 | Flash Autoclave Machine 750000 1 750000 
187 Fully Automated Biochemistry analysier 1400000 | a 1 1400000 
With protien Test 
188 | Semi Auto Analyser 340000 | 0 1 340000 
189 Gama Base Blood irradiation machine for 600000 शा ] 600000 
20 bags 
190 | Automated HB Detector with report system 1200000 Le) 1 1200000 
191 | ETO Sterilizer 30000 Pe 206 | 1 30000 
Total 1326397561 
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